JÓZEF GIERTUG 


„1 k. ofieyal wojskowy 


przeżywszy lat 68, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. 
Sakramentami, zmarł d. 5 Lutego 1590 r. 


Pozostała żona wraz z krewnymi zaprasza Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok 
w Poniedziałek dnia 10-go b. m. o godzinie 3-ciej popołudniu ze szpitala wojskowego wprost na 
miejsce wiecznego spoczynku. 
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Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


